MUSICA CORPORATION 


USB-DAC Ibuki- digital 取扱説明書 


警告： L 乂下は、 r 死こまたは重傷などを負ラ可能性ヴ想定される」内容です 



A 


定宿を超えたり、決められた電源外で使巧しないで下さい 
電源コード•プラグを披損するよ〇なことはしないで下さい 
電源プラグ部のほこり等は定巧的に青掃して下さい 
めれた手で、電源プラグの巧ま差しはしなし1で下さい 
長期聞使巧しないと言は、電源ブラグ香拖いて下さい 
傷つけたり、加工したり、必要！■ソ上の力を加えないで下さし、 
重い物を載だた0、熱器具におづけたりしないで下さい 


重び鳴ったら、機器ゆプラグに關れないで下さい 

水をかけたり麓らしたりしないで<ださい 

分解したり、巧造しないで下さい 

冥亀びあったときはすぐに電源プラグを巧いて下さい 

異物混入•煙•異責•異音のと言は電源ブラグを祐いて下さい 

落下、破損したとまは電源プラグを巧いて下さい 

電源プラク ’ DC アダプターはお5まで確実に差し込んで下さい 


注意：が下は、 r 傷害を負ラ可能性または物的損害巧発生する可能性巧想定される」内容です tfg / 左; m ぶ 

0 直助曰化の当たるとこ5ゆス I フのお<等、異萬に温度が高くなるとこ5じ置かないでで下さい 

放熱を巧け巧いよラ設置して下さい 

i 由留ゆ湯気の当たるところゆ湿気ゆほこりのをいところじ置かないで下さい 
不ををな攝巧じ置かないで下さい 

電源コードや DC ァダブターのお言差しはブラグ部を持って巧って下さい 


巧能•特長 


真空营式アジブを使用 

バソコンの音楽テーターをお聞きの方はたくさんおちえじなると思いますび、大半はバソコンじが属するスピーカーを厘用していたり、茵易なアダプターを瘦巧し、 
音質の評価とは巧遠い巧巧です。しかしなびら CD ゆ放送用音源のの録の大半びコンビューターで巧打れている現巧ではデーターとしてのクオリティはが雷に高く、 
ホームスーティオの音源としてち申し分ありまだん。そこで本機は本语のな賣空营式のアンプを巧聞させ情報置を巧香させることな <、バソコンの音楽データーを U 
SB 輔モからデジタル信号のままを取り化し、ホームスーディ3で再生するための音源に変換します。本機は windows 20001隆 、 Mac OSX で動作し、特別なドラ 
イバーは必夏ありません。 


各部の各称 


①真空管(サブ5ニチュア管611 


空)電源スイツチ（ミコートスイツチ） 


③バイ□ットランプ(青色） •. 






1 


④ 入力端子 ( US 巳コネクター）- 

⑤ 電源アダプター輔子. 
©出力端子 ( RCA ジャック）-- 


• •一 usb d/a convener 



使巧方ま 


本が①接続じあたってをてのお器の空源ヴ OFF になっていることを確認してくだちい。 

1. 電源アダプターを100 V 交沉電源に接続し、 DC プラグを资電源アダプター輔モじ接統します。電源アダプターは指定のちのをご梗巧下さい。 

2. USB ケーフルでバソコンの USB 端子と本機の身)入力端子を接統し、"ソコンを起動します。バソコンでは本機び自動的に認識されます。 

3. 本嚮の貸)化力輔モからピンケーブルでプリアンプゆプリメインアンプの入力端子 ( AUX 端子等）じ接続します。 

4. 本嚮の空')電源スイッチを ONC します。ちび ON 、 左び5ユートです。使用するときはち側にしぎす。5ユートでび通電はされますび音はでません。 
己.数+砂後真を管のウスームアッブぴ完了すると動作が態に巧ります。このとさ感/'^イ〇ットランプは舞化しています。 

6. 本機はバソコンの OS び windows 2000降と Mac OSX で度巧できます。特別なドライバー等は必夏なく US B 接続をすれば自動的に認識されます。 


製品保証害 

玩る Ibuki - digital 

お客様お径前 • ご住巧-電話瑟号 

お買上店 

尝造を号 

お買上曰 

保証巧間 1^ 


この保証書は、本塞に明示した巧間、窠件のちとにおいて無健慢堤をおおまするちの 
です。この保証書じぶつて、お客巧の法律上の指利を制限するちのではあ0ません。 
また保証期間経過をの修理のついては、お賈上店または当巧へお問い含: D せ下ちい。 



http ：// www . musikajp / 干 503-0947 岐阜厦ス垣巧连皇 2 T 目102涅巧 
電話 05呂 4-89-9920 ファックス 0584 —89—5696 


お式 USB-DAC 

長!®勘特 I 曲 (-3.0 dB ) 1- 24 KH z 
入力 USB 1.1 

巧廠 OS windows 2000 L リ陷 、 Mac OSX 

電源 DC 24 V 0.5 A 

なま W 82 mm X H 60 mm X D 260 mm 


お間含せ 


お問い合打せをいただ < 前に下記のごを意をお読み < ださし、。 

1. メールでお問させの虜合は、お S 前、返信巧メールアドレスを必ず本夕中にお書さ < ださい。 

2. メールでのお問合だに巧するお返事は基!曰ひかる場合びございます。また、±曜、日曜、巧曰、す末年始、结巧み等はお返事びで害ません。しばら < お待ち下さい。 
3. 1週間 L ソ上たつてちお返事び届かない揚さは当なじ乂ール未到着の巧旨目巧びあ0ます。ホし訳ありませんび,メールを再送して < ださい。 

4. お電話でお問させの廣合は月曜〜金曜9:30〜1 7:00(1 2:00〜13:00を除 <) じ受け巧けています。 

5. ファックス•郵厘でのお問合せは24時間受けは口ておりますび、お返事には数曰かかる場さびごさいます。 


株式含な么ジカ郵便審号503 — 0947岐阜県乂垣市浅草 2 T 目1曰2蕾地 
電話曰 584-8 日一目92日ファックス0百84—8目一己696 
納期等のお問い合わせは eigyou @ musika.jp 巧術的なお問い合わせは gizyutu@musikajp 


保証規定 


1. な巧巧間のにおいて、巧巧説明香-本体おせラベルなどのを宜書じがった正ちなご佳巧がおで発 
をした巧居じついては、ま3巧に示す場合を除き.無棋慢理いたします。 

2. 巧証巧間巧に巧宿慢巧をする場合、お S い上げの販巧店、まらは当社サービスなにご巧頼の上、 
修 J 里の暧に本書をご提示〈ださし、。お客巧のご事情じより出張を理を巧巧されたち合、巧話巧間 
中であっても出張料をを申し受けます。 

3. 巧証巧間中でも、々の項合には巧巧を理とな y ます。 

(イ）本害の掲示がない場合 

(口）本書にお g い上げ日•お巧店をの記入がない場合、またはその字句を害き換えられた場を。 

レ、）ご巧巧上の誤り、または当社の巧を者なかのをじより修理.改造された場合。 

(二)本製品に男をがなく、化の部か、化の博器にまちがあ y、 点おおよびあ善したち合。 

(ホ）お S い上げ後の随を、培動.寒下等じよるな障や損苗および使巧をのキス’巧れ等。 


(へ）地霊、ち里、風水害、その化の天巧，火お,公害、ガス、まち電圧による故障や損ち。 

( 卜）ミ肖巧部品の®替えをまする場合、および消巧部品の磨ちやお化に起因する巧盾や損宙。 

4.本製品の巧証は日本国のみで巧効です。 This warranty is valid only in Japan. 

+ 本お IE 書はお上のおな規定じよ y 巧苗:を理をおが]まするものです。巧ってこのなな書じよって 
お客巧の法律上の権限をがおするものではありません。 

* ネ監品のなず用せお部品(製品の巧巧をお持するために必要な部品）の最ほ保ち巧間は製造巧切 
後7年です。この部品保巧期間を慢巧可巧な巧間とさせていらだきます。巧ち巧間経遏をも、故 
居巧をじよっては修理巧巧の場合がありますので、ま社サービス保までお問合せください。 

* 修 J 里のお、ス換した部品は回収させていただきます。 

* このな詰含は巧を行いたしません。がちしないようじ保存して下さい。 





























